お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、輯居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフター サー ビスに 
関ずるご相談は 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間）36曰曰/9:00〜19:00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

TEL 0120 -3121-1 1 
FAX 0120-3121-34 

(受付時間）9:00〜17:30 
携帯電話、 PHS からちご利用できます。 

日曜-祝日と年末年始-夏期休暇など弊社の休曰は 
休ませていただきます。 


愛情点検 



V 


こんな現象は 
ありませんか 


•電源コード、プラグ巧異常に熱い。 
•電源コードに深い傷や変形巧ある。 
•焦げ臭いじおい巧する。 

•冷蔵庫床面にいつち水巧たまっている。 
•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障巧ある。 



故障や事故防止のため、コン t ント巧5 
電源プラグをはすして、必す販売店じ、 
点検-修理をご相談<ださい。費用など 
詳しいことは販売店にご相談ください。 


廃棄時(こごま意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と 
再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市巧村に適正に引き渡すことが求められ 
ています。 


お客様メモ^ 


購入年月曰•購入 
店名を記入して 
おいてください。 
サービスを依頼 
されるときに便 
利です。 



^お買い上げ曰 

年月日 

お名 


購入店名 

V 

電話 （ ） > 


轉日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 

干1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


R-S26VMV の 
R-S26VMVL 心 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 

曰立冷凍冷蔵庫 



ぉ名 

R-S26VMV お 
R-S26VMVL お 


お巧いになる前に 


■ 扉の平巧調壁はおずみでずか？（に f 目ぺージ） 

-調節脚じより扉の平巧調整をおこなってください。 

■ 庫巧を清掃 

_-しめ5せた柔5ない巧で清掃してください。_ 

■ 運お閲おをは 

-庫内が充分冷えるまでじ半日し:>1上ななる場合があります。 

•大きめの谨転;音の'しますが、異常ではあリません。 

■ 自動製化機を使うとまには（に r 14ぺージ） 

-使いはじめは氷ができるまでじ約 24 時間ななる場合があります。 

-1回の製氷個数は10個です。 

ご不おな点は0120 -3 12 1-1 1にご相談ください。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 

取扳説明書は保証書と共に大切に保管してくださし、。 
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お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の種度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

\ 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

、么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 


(S) 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 

-J 


且 


A 警告 


据え付けるとを~ 

■アース（接地）を確実に行う 

ア-ス端手 


アース線接続^了 -:: U 量統ねじ 

故障などじよる漏電じより、感電す 
ることがあります。 

♦アースエ事は、必す販売店に依頼 
してください。（に尹 7 ぺージ） 



■湿気のをいところや水のかか 
るところには据え付けない 


水めれ禁止 

電気絶縁が悪くな U 、 感電や义义 
①原因じなります。 




■地震などによる転倒防止の經 
置をする 



転倒し、けがの原因じなります。 
(0"6ページ） 


—電源や電源プラグ•コードは_ 

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 
交流100 外での使用はしない 

他の器具と併用すると、分岐 
コン t ントが異常発熱して発 
义する原因じなります。 

♦ 定格15 A し>1上のコン t ント 
を単独で使用してください。 



■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラブじほこりなどがたま 
ると、湿気などで絶縁不良とな 
り、义义の原因じなります。 

♦電源プラグを抜き、乾いた巧 
で拭いてください。 


■電源コード•電源プラグを破損するようなことはしない 


傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、むじったり、、 
引っ張ったり、重いちのを載だたり、冷蔵庫で押しつけたり、まむたりしない。 



傷んだまま使用すると、感電* 
ショート•义义の原因じなります。 

•電源コードや電源プラグの修理 
は販売店じご相談くださし、。 


■電源プラグはコードび下向きになるようにし 
根元まで確実に差し込む 

逆に差し込おとコードじ無理がな 
なり、ショート•過熱し、感電 • 
発义①原因じなります。 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱じよる义义の原因じなります。 



■めれた手で電源プラグの抜さ 
差しはしない 



感電の原因じなります。 


■冷蔵庫のお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜< 

感電やけなをすることなあります。 
(的 17 ページ） 

♦必すプラグを持って抜いてください。 


■電源コードは冷蔵庫背面の機 
械部内に配線させない 



電源コードの傷付き-過熱-义义の 
原因じなります。 



を巧について (可燃性ガスを使用していますので、次のことにごを意くだをい。 


■冷蔵庫本体にねじ等の鋭利な 
もので冷媒配管を傷付けない 


0 


禁止 


可燃性の;令媒を使用しているため、漏 
れると発义-爆発の原因となります。 


■冷媒配管を傷付けたときは冷 
蔵庫か 5 離れ乂気ゃ電気製品 
の使用を避ける 


〇 


ジ 



傷付けたときは窓を開けて換気し、販売 
店または修理受付窓 aoi 20-31 21-681こ 
ご連絡ください。 


■冷蔵庫の周囲はすを間を空け 
て据え付ける（に 尹 6,7ぺ—ジ) 


〇 



冷媒が漏れた場合に蒲留し、発义 
爆発の原因じなリます。 


■庫内なは指定のものを使い、 
ゆるみなくしつかりねじ込む。 


〇 



万一、冷媒が庫内に漏れた場合、発 
义•爆発の原因じなります。 

♦交換の際は必す電源プラグを抜い 
てください。感電やけがをするこ 
とがあります。 

ふだんごほ用のとを 

■冷蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


■庫内では電気製品を使用しない 


0 


禁止 



冷媒が漏れると、接点①义花じより 
発义 • 爆発の原因となります。 


■廃棄処分するときは販売店や 
市町がに引き渡す 

夕 


〇 



冷媒が漏れると発义-爆発の原因と 
なります。 


戀 



水ぬれ禁止 
こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 
くなり漏電し、义义•感電の原因 
じなります。 


■冷蔵庫の上にらのを置かない 


0 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする 
ことがあります。 


■薬品や学術試料を保をしない 


0 


禁止 



厳しい管理の必要なちのは、家庭 
用冷蔵庫で保をできません。 


■弓 I 乂しやすいらのは入れない 


0 


禁止 




)0 



ベンジン • エーテル • L P ガス • 
シンナー-接着剤などは引义爆発 
する危険があります。 


■可燃性スプレーを近くで使わ 
ない 


0 



禁止 

ドアスイツチなどの電気接点の义 
花で引义する危険があります。 


■本体や庫内に水をかけない 


翁 



■扉にぶ 5 下がったり引を出し 
扉に乗ったりしない 


0 


禁止 



倒れたり、手をはさんだりして、 
けがをすることがあります。 


■自動製氷機の機械部には手を 
触れない 




接触禁止 



製氷皿が回転したとき、けがをする 
ことがあります。 


水めれ禁止 

電気絶縁が低下し、感電•义义の原 
因じなリます。 

^廃棄するとを 

■リヴイクルのときなど保管時の 
幼児閉じ込みが感念される場合 
はドアパッ夺ングをはずす 


〇 



幼児が閉じこめ5れると危険です。 
• ドアパッキングは引っ張ると外れます。 


安全上のご注意安全のため 






























































































































































































A 警告 


ちしちのとを 

■製品の異常や故障のとさは 
電源プラグを巧き運転を 
中止する ^ 

^感電やけがをすることがあります。 


■分解•修理•改造は絶対にし 



発义したり、異常動作してけがをす 
ることがあります。 

♦分解•修理が必要なときは、販売 
店へご相談くださし、。 


■可燃性ガスが漏れているとき 
は冷蔵庫に触れず窓を開けて 
換気する 


ドアスイッチなどの、電気接点の 
义花で引义爆発し、义义や、やけ 
どの原因じなります。 




A 注意 


—ふだんごほ用のとを 

■ジャンボダブルポケット前列 
には底まで入5ないビン類 
は入れない 

§ 

大きなビン類などを無理に入れると、 
扉開閉時に落下し、けがをすること 
があります。 


■食品は棚より前に出さない 



ビン類などが弓 I っ掛なつて落下し、 
けがをすることがあります。 



■冷凍室にビン類を入れない 



中身が凍って割れ、けがをすること 
があります。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 


0 

禁止 

清掃するとき、底面に手を入れると 
鉄板で手を切ることがあリます。 



■におったり変色した食品は 
食べない 

0 

禁止 

腐敗じよ U 、 病気の原因になるこ 
とがあります。 



■冷凍室の食品や容器をめれた 



凍傷じなることがあります。 
(特に金属製のちの） 


■ 2 つじ(上の扉を開くときや 
他の人び冷蔵庫に触れている 
ときは扉で指をはさまない 
か確かめる 


扉と扉のすきまに指をはさみ、けが 
をすることがあります。 

—巧動•運搬のとを- 

■冷蔵庫背面の機械部に手を入 
れたり圧縮機に触れない 

接触禁止 

高温ですので、やけどやけが①原因じなり 
ます。特じ幼児が手を融れないよラじ、据 
え付け場所や据え付け方向じ注意してくだ 
さい。 




■引き出し式の扉を閉めるときは 
上面を持たない 


0 

禁止 


ル 


口 


扉の上面を持って閉めると、指をはさ 
んでけがをすることがあります。 


■最下段の引さ出し扉を開ける 
ときは冷蔵庫に足を近づけ 
すざない 

0 

林 I と 

扉を引き出したとき、足の甲などじ 
当たり、けがをすることがあります。 



■傷付きやすい床の上では冷蔵庫 
下部の移動車輪は使用しない 



禁止 

移動車輪じより床材を傷付けることが 
あリます。 

• 傷付きやすい床では保護用の板など 
を敷いてください。 


■運搬するとをは 
運搬用取っ手を 

持« 

取っ手1^>1外を持つとずがすべってけがを 
することがあります。 （( LF 22 ぺージ) 
♦安全上、必す4人で運搬してくた'さい。 

♦ イラ]卜①ようじ、扉を上じして運搬してくださし、。 
♦取っ手をクしーン等で吊5ないでくた'さい 。 j 





♦冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするちの」ではなく、あくまでち「食品げ傷むことじある程度のブしーキをなけ 
るちの」です。取扱説明書 I こ従って正しく使用し、適切な食品管理を瓜げけてください。 



上手な食品 
の入れかた 


^庫内を清掃ずる 

しめ5せた柔5巧い巧で 
清掃する。 


♦冷蔵室扉ポク、 ソ ト付近じ 
小さな巧が空いています 
が製造上必要なちのであ 
り、異常ではありません。 







製氷皿と給水路のおそうじを 
ずる 


給水タンクじ水を入れ、 
「製氷おそうじ」をする。 

( OM 已ぺージ） 



夕 


専用コンセントに接続ずる 


30秒後に運転 
を開始します 


が 


電源 100V 
定格上 



庫內巧冷えて 
いる場合は、 

7分後 I こ運転 
を開始します。 


据え付け後す<1こ専用コン 
tz ントじ接続できます。 


4 


巧分冷えてか!5食品を入れる 


( 約 4 時間\ 


夏場など外気温の高いときは、 
食品巧充分にをえるまで24時間 
く 5い巧巧ること巧あります。 


f 争き間を空ける 

詰め過ぎると、冷気の流れ 
巧悪くなります。 



冷気の吹さ出し□を 
ふさがない 

冷気の流れが悪くなります。 
また、貪品が凍ることがあり 
ます。特に生飲料を奥に入れ 
ると破裂することがあります 
ので、充分ミ主意してください。 

レ 



食品は清潔に 

食品じは、意外に多くのち 
れ巧付いています。 


み 





密閉して 

ラップや密閉容器を利用す 
れば、乾燥やじおい移りを 
防げます。 



食品は冷ましてか!5 

温巧い食品を入れると、庫内 
の温度が上がり、電気代①ム 
グじなりますので、冷まして 
巧5入れることをおすすめし 
ます。 



新たな食品を重ねない 

冷えていた食品の温度が上 
がります。 




こんなとをには ほし、はじめ 

庫内びにおラ 

プラスチックやドアパッキングの臭いのせいです。 

庫内が冷えると徐々じみなくなります。 

扉を開けるとさしむ音がずる 

扉を開けると庫内温度の変化じより部品巧きしみ、ピシッと音がし 
ます。また、扉が閉まっていても同様の音がすることがありますが、 
異常ではありません。 

J 


安全上のご注意安全のため使いはじめ使いはじめ 


























































































































































I 本冷蔵庫は屋内で使用してください。 


アース（接地）について 

万一の感電防止および雑音障害を防く'ためじ、 
アース（接]:也）することをおすすめします。 

特に、次のような場所に据え付ける場合は、必す 
アースを してください。 

♦ ±間や洗い場の床など水気のあるところ。 
♦化下室など湿気のあるところ。 

♦ その他水気や湿気のあるところ。 

参アース端子がある場合 


アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース 
取り付けねじ（©記号）と電源コン tz ントのアー 
ス端子に接続してください。 



別売品：「アース線 （2.5 m )」 

部品番号 NW -60 R 6 52 


♦アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に アース エ事 （ D 種接地工事- 
有料）を依頼してください。 

接続してはいけないところ 

♦水道管（感電の危険） 

♦ ガス管（爆発の危険） 

♦電話線や避雷針の アース （落雷のとき危険） 

V _ ) 

♦特に水気の多いところに据え付けるとき 

アースの 他 I こ漏電し ゃ 断器の設置巧義務づけ5れ 
ています。詳しくはお買し^上げの販売店にご相談 
くださし、。 




ムダな電気代や 
騒音をおさえるため I ご、 

正しく安をな据え付けを！ 

万一の地震にそなえて 

• 背面の左ちじ冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、先端をで夫な 
壁や柱に固定してください。 

另リ売品：部品番号 R -826 CV 300(1 本入り）を2個ご使用ください。 
詳しくは販売店じご相談くださし、。 

周囲に充分な放熱スペースをあける 

最低左ち 2 cmm 上、上部 30 cmm 上 

• 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲な5熱を逃巧しています。 

効率良く冷やすためじ、周囲に充分なすき間を空けてくだ 
さい。また、万一冷媒が漏れた場含、蒲留し発义•爆発の 
原因じちなりますので、最低でち左ち2〇71]^^1上、上部 30 cm 
乂上（冷蔵庫の天井面な 5) のすき間を空けてください。 

• 本体側面中央では、表示寸ミ去より若干大きめになっていま 
すので、放熱効率のためじち据え付け寸法はを裕をちって 
ご準備ください。 

♦背面は壁に付け5れますが、振動音がするときや、 壁の材質 

によって变色ずる恐れがあるとき （圧縮機周辺の空気が 
ホコリを伴って上昇するため）は、壁な5離してください。 
♦冷蔵庫の上に、ちのを置巧ないでください。 

熱気•直射日光の当た目ないところ 

♦冷却力の低下をあさえ、電気代①ムダを防ぎます。 

♦直射日光はプラスチック部分の変色の原因じちなります。 

湿気び少な <、風通しのよいところ 

• さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 

※硫化ガス噴出の温泉 t 也区等に据え付ける場合は、配管の 
防さび処理が必要となる場合がありますので、あ5なじ 
め販売店じご相談ください。また、ガス害じよる故障は 
保証の対象外となります。 

床が丈夫で水平なところ 

♦巧のよラな場所では、で夫な板を敷いてください。 

-冷蔵庫底面の熱じより変色する恐れのある、じゅラたん•畳 
-フ□ーリンブ-塩化ビこール製①床材など。 

(夏場じは、床面が50〜60でになることがあります。） 

-冷蔵庫本体が傾くことのある、柔5ない床-弱い床など。 



-— 



却 

1 

口 

1 



30 cm が上 j 

冷蔵庫の 
天井面な 5 


冷蔵室扉の開き角度について 

開いた扉げ家具などじ当たって 
傷が付くことがあるときは、扉 
の開き角度を小さくすることが 
できます。部品および取り付け 
作業や費用など、詳しくは販売 
店 I こご相談ください。 


違撫) 



部品番号 

R - S 26 VMV 

R - S 50 PAM -300 

R - S 26 VMVL 

R ス 50 PAM -301 




シールネオ 


e お願いつ 
• 冷蔵庫背面下部の機械室パイプじは、端面処 
理のためにシール材げ目ちり付けてあります。 
けがをする要因となリますので、このシール 
材は剔げさないでくださし、。 


0 


しお願い j 

•冷蔵庫の設置状況じより、電話機•インターホン-ラジス-テしビなどに雑音げ入ったり、映像げ S しれたりするこ 
とげあります。このよラなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、冷蔵庫を アース 
(接地）ずることをおずずめしまず。 冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態じより異なります。 



A 警告 


■冷媒回路（配管）を傷付けない 

可燃性①冷媒を使用しているため、漏れると発义-爆発の 
原因となります。 

■ 冷蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける 

冷媒が漏れた場合、滞留し発义-爆発の原因となります。 


必す調節脚を床につけ、水平 I こ固定してください。 
扉下げり • 騒音 • 振動を防止します。 


1 脚カバーの両端を持って手 
前に強く引いてはす'す。 

0調節脚（左ち）を矢巧の方向 
>じ回して下げ、冷蔵庫を固定 
する。 

3 左ち①調節脚を、冷蔵室扉巧 
平行じなるよラ調整する。 

4 脚カバ'一の、ソ_>(部(左ち）を 
冷蔵庫本体の取り付け巧に 
差し込み、取り付ける。 



♦左側げ下げっている場合 


^ 節脚ち I 

じ 

醜節脚ち 1 を矢 E 日の方向に 
回して調整してくださし、。 


♦ち側が下げっている場合 


I 調節脚左 I 

て 



I 調節脚左 I を矢印の方向に 


回して調整してくださし、。 


♦調節脚を回す量は、扉段差 ImmI こつき1回転を目安じしてください。 
• 冷蔵庫本体が床じなじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度の 
曰数 （ 1〜5曰）がななる場合があります。 


扉の平行調整は 


固定のしか 


据え付けのしかた使いはじめ 


























































































































































































































糕長を食品班賠蔵場所 


傑]3〜6。し ) —\ 


冷蔵室让•中軌 


[ 麻〜6。り 

調理した食品やビン詰食品など 

(的10ページ） 


冷蔵室(下段) 


[ 卿〜6。り 

加工食品、みそや漬物など 

(に尹10ページ） 


温度調節ダイヤル 


(的9ぺ—ジ） 

肉や魚など （に 尹 10ぺージ） 


操作パネル 


(BLT 9,13，1已ぺージ) 


給水タンク 


自動製氷機用。淨水フィルター付き 

(ccr 14ページ） 


野菜室 


野菜やくだちのなど 

(に尹12ページ） 


自動製氷機 


( BL ぶ14，1已ぺージ） 


冷凍室 


ポケット（上段) 


※ポク、ソト①奥側の温度は高めです。 

(にす11ページ） 


ポケット（中段) 


マイスつ リームや冷凍食品など 

(に r 13ページ） 

ナタチタンで除菌カアップ 

ナノチタン除菌 

優れた除菌効果を発揮する酸化チタン 



同卜20〜-18。0 


陵]3〜6巧 


冷蔵室、冷凍室の扉巧1分政上開いていると、 
"ピー、ソピー、ソピー、ソ" と アラーム 巧 鳴り、 
半ドアが態をお知5せします。 

扉を閉めると止まります。 

参扉巧ほんのかしし巧開いていないときは、 
鳴りません。 

参野菜室の扉には対応していません。 


>温固ん周囲温度30で、各室温度調節を「中」じして、食品を入れすじ扉を閉め、安定したときの目安です。 


の 


温度調節因孰側嫌ル ■ 


冷蔵室-冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください< 

温度を変えたい場合はダイたルを回し、お巧みの位置 I こ合わせてください。 



強 

"中’’より約2で低くなります。 

中 

約1〜6で 

弱 

"中’’より約2で高くなります。 

強 

"中’’より約2で低くなります。 

中 

約一20〜一18で 

弱 

"中’’より約2で高くなります。 


※夏場の特に暑い時期 I こ扉開閉をひんぱんじ行うと、アイ 
スクリームが柔5巧くなることがあります。その場合は 
冷凍室ダイわルを"強"でお使いください。 


-時停止 


停止 


5秒}甲し 
製かおそうじ 


製氷一持停止ランプ 
製氷停止ランプ 


製氷ボタン 

(王 I 垂 ri 已ぺージ） 


急冷凍ランプ 


急冷凍ボタン 

( niri 3 ぺージ） 



故障をお知5せしていまず。 

• 「製氷一時停止ラン刀が点滅しているときは、自動製氷機-温度制御 
または霜取り装置などじ異常巧あることをお知5せしています。お買 
し、上げの販売店にご相談ください。 

♦ただし、下表の点滅パターンは、故障でなくてち表示する場合があり 
ます。ご相談の前に、下表の内容をご確諭ください。点滅が消えれば 
正常です。 


户庶威パタ-ン 

考え 5 れる原因 

ご確認いただきたいこと ^ 

姻点滅 

♦製氷皿や貯氷量検知しバ'一に、 
食品など巧当たっている巧能 
性巧あります。 

♦貯氷コーナーを空じして、 r 製氷お 
そラじ」を実施してください。 

(0^5 ぺ-ジ） 

3 秒間点な後 

1 回点滅 

♦冷凍室扉巧、食品な どじ 当たっ 
て半開きになっている可能性 
巧あります。 

♦冷凍室扉巧きちんと閉まることを 
確認し、冷凍室内巧充分冷えるまで 
お待ちください。 

J 



:ドアアラーム 



♦冷蔵室または冷凍室の扉を 
1分間が^上開けていると、 

半ドアアラームが鳴ります。 
扉を閉めるとアフーム巧'止 
まし J ます。 

《野菜室の扉にはが応していません 


若基 



:ドアアラームを止めたいとを 


>急冷凍ボタ ンを3秒が^上押し続けてくださし、。 

※冷凍室の扉を閉じたまま巧ってください。 

>再 U ' 半ドアアラーム機能を使うときは、同じ操作を 
ちう一度行います。 

H 亭電巧5復帰した衡ん半ドアアラーム巧鳴る状態 
じ戻ります。 


C ぉ願ぃ ) 冷蔵室、氷温、野案室の食品が凍結する場合 

•冷蔵室ダイわルを"弱" I こしてください。 

•冷蔵室ダイわルげ"強"のときは、"中" I こ戻してください。特に"強"設定時には食品げ凍結しやすくなります。 
•冬など、周囲温度げ 5 で下のときは、各ダイわルを"弱"じすると、凍りじくくなります。 

•野菜室の底面に葉ちの類を寝かせて入れた場合、まれ I こ凍結することげあります。食品包装用卜しイなどを敷いて 
入れてください。 

(野菜室は客器の周りな 5 間接的に冷却しており、客器底面の温度が低くなっているためです。） 


特長と食品の貯蔵場所 


ご使用方法 


温度調節•操作八ネル 































































































































































































































冷蔵室 







参卵クー31こは、卵を市販のパックのまま入れる 
ことができます。 



•卵クー又を裏返し I こすると、小物ポク、ソトとし 
てち使えます。 



冷 

蔵 

室 


ジャンボダブルポケット 


ポケット冲段) 


ポケット（上段) 


■ S ! i 星でたつ ふで収納できる 




ランプカバー 


庫内な 


(ランプカバー内） 


うずいん棚让段)/高さかわるん棚冲獻 


高さ巧わるん棚は食品の高さや使い方に合わせて 

調節できます。 

参棚の奥を少し持ち上げ、 

手前に引き出すと取り出 
だます。 

参お巧みの位置に合わせ、 

棚を奥面に当たるまで押 
し込んで下さし、。 

•ラすいん棚、高さ巧わるん棚には 13 kg じ(上のもの 
を載せないでください。棚が変形したり、割れたり 
することがあります。 






巳 

給水タンク 

_ A 


(政14ぺージ） 



か温室 



广お願い ) ♦うすいん棚•高さなわるん棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内なを覆っているランプカバー 
に強く突き当てないでください。 ランプカバーげ割れることげあります。 

• 氷温室の前にはちのを置なないでください。氷温クースとジわンボダブルポクットの間 I こはさまれて、 
半ドアとなったり、クースや食品を破損することげあります。 


么迂意 

■ ポケットに不安定で倒れやすいビン類や宙類を立てて入れない 

落下して、けがの原因じなります。 


■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない 

扉の開閉でポク、ソトがはす'れたり、ボトル類巧落下して、けがの原因じなります。 


■ 棚は決め5れた位置 m 外では使用しない 

棚のストッパーがき巧す、棚や食品が落下しやすくなります。 

V _ -/ 


氷温 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさだる、約-1で付近の温度帯です。 

C お願い） 

参氷温クー又の開閉は、國①よラに取っ手部を持って行なってください。取っ手部外に手をなけて行なうと、 
指をはさんでけがをすることがあります。 



•冷蔵室扉を閉めるときは、氷温クー又を押し込んだが態で閉めてください。クー又を引き出したが態で扉を 
閉めると、クー3や食品を破損することがあります。 

•豆腐-こんじゃく -ヨーグルトなど水分の多い食品を氷温室に入れないでください。食品が凍結します。 

また、クースじは 3.2 kg じし b ちのを入れないでください。割れることがあります。 

^_ ) 


ご使用方法 


の 


m 
























































































































♦スライドル物クースをはすして使わないでください。野菜室の温度 
が低くな U 、 また、高湿を保てなくな U ます。 

♦スライドル物クースじは 1.5 kg じし b のちのを入れないでくださし、。 
クースが変形したり、割れたりすることがあります。 


>野菜クースじは 9.7 kg じ I 上のもの 
を入れないでください。クース 
が変形したり、割れたりするこ 
とがあります。 

>野菜クースじ食品を入れるとき 
は、スライド小物クースの下面 
より上に食品が出ないようじし 
てください。食品やスライドル 
物クースを破損することがあり 
ます。 


输側) 


，げ 

~~~ し . 


ドル物クース 




野菜クース 


A 注意 


A 警告 

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面 


■ 野菜室扉を引き出したが態で扉に秉っ 

を持たない 


たりぶ!5さがったりしない 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで 


冷蔵庫が倒れたり、扉巧はすれたりしてけがをするこ 

^ けがをすることがあります。 ^ 


, とがあし J ます。 , 


貯蔵してはいけない食品 

バナナ-^□ン-パパイい-パイナップル-アボガ 
ドなどは、熟成が進みじくくなり、変質することち 
あります。 

なお、食べる前じ冷蔵庫で冷やすことは差し支えあ 
し J ません。 


誠 




貯蔵しなくてちよい食品 

カボチわ-ごぽう-玉むぎ-いち類-1こんじく•根 
しようがなど。 




C お願い j 

• 野菜の量や種類じよって、スライド小物クースの底面や野菜室天上に結露すること巧あります。ろきんなどで拭き取ってくださし、。 
• 水洗いした野菜は、よく水気を切って巧&入れてください。 

参長むぎ-じ5 -わけぎなど、他の食品へのじおい移り巧気になるちのは、ラップをして保をしてくださし、。 

■ KI •野菜室に入れた野菜げ乾燥する場合は、ラップをしてください。 


野 

菜 

室 


/で 

凍 

室 


旧 


野顯ホ、切5ずに貯蔵したほうび日もちしまず 


スライドル物ケース•••果物やル物野菜の貯蔵に。 


野菜ケ-ス 


既菜室 




m ん 


凍室 



自動製氷機 


•アイ又又コツプは所定 
①位置 I こ倒して置いて 
くださし、。 

(にす14ページ） 

立てて置くと、半ドア 
になったり、クー：; I や 
製氷機を破損すること 
があります。 



アイススコップ 

貝す氷量検知しバー 



貯氷コーナー 


スライ ドケース 


►スライドクース内には 
4.6 kg じし b のちのを入 
れないでくださし、。 
クー3が変形したり、 
割れたりすることが 
あります。 


下段ケー 


大きな貪品や長期間貯蔵する貪品を入れます。 

♦下段クース I こは 11 kg じ1上のちのを入れないでくださし、。 

クース巧変形したり、割れたりすることがあります。 

♦下段クースの目安線より上じ、食品が出ないようじしてくだ 
さい。食品巧スライドクースに当って、扉巧確実じ閉ま&な 
くなり冷えが悪くなります。また、食品やスライドクース 
を破損すること巧あります。 



(前側） 


八拿 


ライドクー3 
-下段クー:^ 


食品収納部の目安線 






急冷凍機能 



♦食品をおいしく •新鮮じすばやく冷凍します。 

(急冷凍する食品はスライドクース内に入れてください。） 

冷蔵室内じある操作パネルの r 急冷凍」ボタンを押すと急冷凍ランプが 
点なし、約2時間、急冷凍運転を行います。終わるとランプ巧消えます。 

途中でやめたいときじは、もう一度ボタンを押します。 

ランプが消え、急冷凍を停止します。 

♦急冷凍終3後の60分間は、再度 r 急冷凍」ボタンを押してち、ランプは点なします巧、 
急冷凍運転は行いません。60分経過後、急冷凍運転を開始します。 

*1 巧を料み 

♦周囲温度巧高い夏場などは、急冷凍の効果巧みなくなる場合があります。 


参 

-時停止 


停止 

〇 

5秒巧し 
製ホおそうじ 


蚊 




ご使用方法 























































































































































■給水タンクに水を入れ、セツトするだけで氷びできます。一定量の氷びたまると、 
自動的に止まります。 . _ . 


氷の作りかた 


使いはじめや1週間1^>1上使ゎな巧った場台、 

ニオイやホコリが付いていることがあります 
ので、給水経路や製氷皿のおそラじを実施し 
てください。 （ OM 已ぺージ） 

© 給水タンクを取り出します。 

• 給水タンクは、外れ防止のため少し固め 
じ取り付けています。外しじくい時はか 
し浮巧して手前じ引いてください。 

給水をを開け、水を入れます。 

• 「満水線」 まで水を入れてくださし、。 
満水線が^上に水を入れると、みたの 
周りな5水が漏れます。 

開 


© 


ご、た 
満水線 
給水線 



給水 

カバー 


C ぉ願い） 

•水道水をそのままご使用ください。井戸水 
や淨水器などで想素分などを取り除いた水 
や S ネラルウオーター、一度沸騰さだた水 
をご使用の場合は、雑菌巧繁殖しやすくな 
るため、こまめにお手入れをしてくださし、。 
(おそうじは に尹1已ぺ ージ） 

• S ネラルウオーターをお使いの場合は硬度 
100 mg / U ：| 下のちのをお使いくださし、。 

^給水タンクの本体を持ち、静か 
^に運びます。 

• タンクの底に手を 
そえて、水平に運 
んでくださし、。 


© 



給水タンクを「タンクセット位置」の 
奥まで確実に巧し込みます。 

• 給水タンクの巧し込みが不充分です 
と、給水されす製氷できまだん。 


© 



タンク t 、 ソト位置 

給水タンクの水が「給水線」までな 
くなった5水を補給します。 



お氷 コーナー 


アイス 
スコップ C 



A 警告 


■ 自動製氷機の機械部には手を 
触れない 

I 製氷皿が回転したとき、けがをする 
こと巧あります。 


氷の保巧について 


♦氷の量の確認は貯氷量検知しバーが自動的に行い、一定量になる 
と製氷を停止します。但し構造上、貯氷〕ーナーじ氷は一杯じは 
なりません 0 

♦氷の量を正しく確認するため、氷は平51こな5し、アイ又ス〕、ソプ 
は所定位置じ倒して置いてくださし、。 

♦お氷コーナーじは冷凍食品などを入れないでくださし、。 

製氷を停止することがあります。 


0 

禁止 


製氷皿 


1 


1 、'〇一九が 





漏側） 

アイススコップ目？氷 コーナ ー 
貝す氷量検知しバー 


正しし、 

使い方 



アイススコップ 


製氷時間と製氷能力について 

•製氷時間は、1回約120分な巧ります。氷の量は約90個、氷をな5すと 
約130個収納できます。（周囲温度30で、扉開閉なしのとき） 

1回の製氷で、10個の氷ができます。 

参次のよラなときじは、製氷時間が長くなります。 

♦冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えて巧5給水•製氷の動作に 
入リますので、約6^別き間巧巧リます。夏場など周囲温度の高いと 
きじは、24時間じ I 上な巧ることがあります。 

♦扉開閉が多いときや、多量の食品を一度 I こ入れたとき。 

♦冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあったとき。 
♦ 「製氷停止」巧5「自動製氷」じ切り替えたとき。 

貯氷コーナー①氷が一定量 I こなると自動的じ製氷を停止しますが、 
製氷機は氷の量を確認する為に一定の時間間隔で動作します。 


C お願い） 


0 

fB 禁止 


•給水タンクの取り付けは、給水タンクの r 給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。 

参給水タンクには、水似外は絶巧に入れないでください。 

〔ジュース•お湯などは故障や変形の原因じなります（耐熱温度50で）] 

• お氷コーナーじ水を入れて氷を作5ないでください。クース巧割れること巧あります。 

•周囲温度巧5で!^乂下①場合、給水タンクの水巧凍ること巧あります。このよラなときは、氷を取り除いて水を入れ 
なおし、冷蔵室の温度調節を「弱」じしてください。（にす9ページ） 

参冷凍室扉を強く開閉したときじは、氷巧容器の奥に落ちること巧ありますので、ゆっくりと開閉してください。 



(自動製氷機} 


自動製氷機の設定切り替え 


冷蔵室巧の操作パネルの製氷ボタンで、自動製氷機の設定を切り替え5れまず。 


-時停止 


停止 


白動製氷 

(両方消む） 



1回押すと 


停止 


製氷一時停止 



2回巧すと 


3回押すと 


-時停止 


停止 


製氷停止 





♦ 「製氷運転中」は、表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。 

♦ 据え付け時は、「自動製氷」じ設定されています。 

♦電源プラグを抜き差ししたり、停電な5復帰したあとは r 自動製氷」のが態に戻ります。 

夜間などかの落下音び気になるときに、 

ご利用 <ださい。 

ボタンを押してな5約別き間、製氷を停止します。ランプが点なしている間は、 
解除するまで、毎日同じ時間 I こ製氷を停止(別寺間）します。 

※製氷一時停止ランプ巧点滅してしぶ場台は、故障をお知5だしてしほす。（に京 9 ページ） 
お買い上げの販売店じご相談くださし、。 


製氷一時停止 



急/で/ま 




〇 


^ 3 ^ 


冬など長期間かを作る必要がないとさに、ご利用くださし、。 


製氷を停止します。 


►ボタンを押してな5給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。（旺す 16 ぺージ） 
r 製氷停止」巧自動製氷」じ切り替えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止 


%. 



r 

製かおそうじ機能の使いかた 



使いはじめや1週間上使わな巧った場合、ニスイやホコリが付いていることが 
ありますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してくださし、。 

® 給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットします。 

© 冷凍室の貯かコーナーを空にして、底面にきれいな「ふきん」 
または「タオル」を敷きます。 

© 冷凍室扉が閉まっていることを確認してか!5、製氷ボタンを 
5秒上押し続けます。 


© 


"ピーピ ー...." ①アラームが鳴し jr おそうじ」を開始します。 
( r おそラじ」中は、アラームが鳴り続けます。） 

約3分で「おそうじ」を完了します。 

r おそうじ」完3ととちじアラームが止まります。 


0貯氷コーナーに溜まった氷や水、及び r ふきん」や「タオル」などを 


取り除きます。 


C お願い )♦ ボタンを押し始めた5 、 r おそうじ」が完3するまで冷凍室扉を開けないでくださし、。 

♦「製氷一時停止」や r 製氷停止」をしていた場台じは、水巧出なしにとがありますので、 
「自動製氷」 I こ設定し、30分経過して巧5お使いくださし、。 



5秒巧し 
製氷おそうじ 


急も/ま 




〇 


ご使用方法 


自動製氷機の使いかた 


旧 
























































































































































































「めめり J や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は 
必ず週1回水洗いをしてください。 


(自動製氷機卜 


♦長期間氷を作5ないときは、必す給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の 
所定の場所じ戻してください。自動製氷機の設定を r 製氷停止」じすることを 
あすすめします。（じぶ1已ページ） 

• 自動製氷機の設定を r 製氷停止」じしない場含、ときどき給水ポンプの運転音 
がしますが、異常ではありまだん。 

図のようにふたの前方中央部を押し上げてはずす。 

(のでふたを開けないでください。） 

ふたを閉めるときは、ツメが給水タンクにひっかかっているのを確認して、矢印の 



クースを 矢 EP の 方向 
じ回し、みたな5は 
すす。 


みた 


2 


クース 



浮水フイルター 

クースの 下側を指で 
押さえなが5、淨水 
フイルターのつまみ 
を指で引っ張っては 
す'す。 


夕 


柔5ないスポンジで 
水洗いする。 


つまみ 




•台所用中性洗剤-漂白 
剤などは使用しない。 
参破れやすいので棒など 
ではつつなない。 



ミき水 フイルターの 交換 

参古くなった5交換してください。 

(約3〜4年巧目安です） 

• 交換 用 ミき水 フイルターの ご注文 

部品番号： RJK -30 をご指定のラえ、お買い 
上げの販売店でお買い求めくださし、。 

(ミき水フイルターをはす'してち製氷 
能力は変わりません） 


こんなときには（自動製氷機) 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

製氷しない 
氷の量が少ない 

•給水タンクに水巧入っています巧？ 

•給水タンク巧奥まで正しく入っています巧？ 

•給水タンクの水が凍っていません巧？ 

凍っている場台、冷蔵室温度調節を「弱」じしてくださし、。 

•淨水フイルター巧ちくなっていません巧？ 

•アイ又又コップは正しい位置じあります巧？ 

•アイスクースに食品など乂 1 乂外のちのを入れていません巧？ 

•自動製氷機を「製氷停止」じしていません巧？ 

•停電はありませんでした巧？ 

•使いはじめなど冷凍室巧充分冷えていないときは、氷巧できるまでに約6〜別寺間、夏場は24時間 
く 5い巧巧ること巧あります。 

•扉をひんぱんじ開けたり、多量の食品を一度に入れまだんでした巧？ 

氷が丸くなる 
ルさくなる 
つながつている 
突起ができる 

•長期間、お氷したままになっていまだん巧？ 

•扉をひんぱんじ開けたり、長時間開けたままじしていません巧？ 

•給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできる 
ことがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイススコップで離してください。 

•停電になったこと巧ありません巧？ お;^以夕> 突起 

鲁巧一な氷を作るためじ、製氷皿じは水路を設けています。この水路巧氷の端じ突起として残ります。 

氷がにおう 

•給水タンクが汚れていたり、か巧古くなっていません巧？ 

•淨水フイルターをはすしていません巧？ 

•淨水フイルターが巧れていたり、古くなっていません巧？ 

•お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していません巧？ 

•じおいの強い食品をラップしないで入れていません巧？ 

氷に白いにごり 
がある 

参ちともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡巧、氷の中に閉じこめ5れた為です。 

ネラルウオーターや井戸水で製氷していません巧？ 

S ネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物（カルシウム結晶）ができること巧あります。 
害はありません。 



I 月に1回はお手入れを。 


お手入れのしか 


© 

© 


電源プラグを必す'抜き、点検をします。 

① 電源コードに傷巧ありません巧？ 

② 電源プラグ巧熱くなっていません巧？ 

やわ5巧い巧にめるま湯巧薄めた中性洗剤を含ませ 
て拭いてください。中性洗剤で拭いた後は、水拭き 
してください。 

•本体や庫内に水を巧けないでください。 

お手入れ後、電源プラグをコン tz ン H こしっ巧り差し化 
んでください。 

不審な点巧ありました5、すく'にお買上げの販売店へご連絡ください。 


電源プラグを抜いたあと、すく'じ差し込んでち 
7分間は圧縮機の運賠をしません。 



お手入れのポインド 



ドアパッキング 



r 汁到ブ 

1 

ちれや汁がたまった5、 

r い^ム)ノ 

拭き取ってくださし、。 


V 



ドアボケット•ケースなど 



A 注意 


■ 冷蔵庫の底面に 
手を入れない 

冷蔵庫の底面じは 
鉄板巧あり、け巧 
^①原因じなります。 

>もしご不審な点巧ありまし 
たら、 すく'じお買い上げの 
販売店じご連絡くださし、。 


A 警告 


■お手入れの際は電源プラグをコンセントか5抜くまためれた手で抜き差ししない 

感電することがあります。 

■ 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着してしぶ場合はよく}式き取る 

I まこりで電気がショートしやすくなり、义災①原因じなります。 

■ 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 
しない 

感電•ショート-発义の原因じなります。 

■水をかけない 

電気部品の絶縁が悪くなり、感電-义災の原因じなります。 


( お願い） 

• 食用油やなんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、拭き取ってください。プラ3チックが割れることがあります。 
♦食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すく'拭き取ってください。そのまま放置しますと、変色することがあります。 
• 化掌ぞラきんをご使用の際は、化掌ぞラきんのま意書に従ってください。 

• 次のちのは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。 

シンナー-ペンジン-アルコール-石油-粉せっけん-み巧き粉-アルカリ性洗剤-弱アルカリ性洗剤-ワック 
^ •熱湯•酸•たわしなど。特に、アルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤は、プラ^チックの表面を黄変させたり、 
プラスチック巧割れることちあります。 


給水タンクのお手入れ 


お手入れ 


お手入れのしかた 





























































































































うすいん棚(上段)/高さかわるん棚(中段) 


左ち①奥を引っ掛けて 
ありますので、奥を少 
し持ち上げ、手前に引 
き出します。 
取り付けるときは、奥 
面に当たるまで押し込 
んでくださし、。 



ポケット（上段•中段) 


ポク、ソト①取り付けは 
固くしてありますので、 
左ち①底面を軽く突き 
上げなが5、ゆつくリ 
押し上げてくださし、。 



氷温ケース 


クー3をいっぱい I こ引 
き出します。手前を少 
し持ち上げ、さ51こ引 
ぎ出します。 




庫内なの交換 


の 



庫内なのご注文 


® 電源プラグを抜く。 

© ラすいん棚を取りはすす。 

© ランプカバー下側 (§) 部に指を巧けて、持ち上げ 
な巧5手前に引き、ランプカバーをはすす。 

上部ツ^は奥じ押し込むよラにしてはすす。 
※、ソ^巧固くはすしじくいときは、左ちじ振る 
よラじするとはすれやすくなります。 

© 庫内むを交換する。 

庫内むは しっかりねじ化む。 

/庫内む交換後、ランプカバーを取り付けて\ 

/ くださし、。 

※ランプカバーを取り付けるときは、下側 
\ を先に差し込み、上側を奥に押し込むと/ 

\客易に取り付け5れます。 / 


•形名をご指定のラえ、お買い上げの販売店でお求めくださし、。 

• 巿賄のランプは絶巧に使用しないで < ださい。 

冷巧が庫巧に漏れた場合、引义して爆発ずる危険がありまず。 


庫内な 部品番号： R - S 37 V 2600 


A 警告 

■庫内なを交換ずると 
さは必ず電源プラグ 
を抜く 

抜なすじ作業すると感電や 
けがをすることがあります。 

■庫内：0はゆるみなく 
しっかりねじ込んで 
<ださい。 

冷媒が庫内じ漏れた場合、 
引义して爆発する原因じな 
^ ります 0 _ 



取り付けかたは、はずしかたのをの順序で行います。 

冷蔵室の部品の取りはずし-取り付けの際は扉を90度む上開いてください。 


ジャンボダブルポケッ 


ポク、ソト①取り付けは固くしてありますので、 
左ち①底面を軽く突き上げな巧5、ゆっくり 
押し上げてくださし、。 




下段ケース-スライドケース 


〇 


扉を開け、図のようじスライドクー 
スを引ぎ出します。 


つ^ライドクーつ^ 



貧 


扉の手前を持ち上げ、さ51こゆつく 
りと引き出し、扉を床に着けます。 




© 


※扉をはす'した時は、 
枠を上巧5取り付け 
てくださし、。 


下段クースを図のようじ持ち上げます。 
取り付けの際は、クース左ち前側の突 
起を扉枠の角巧に入れ、クース/ふちで 
枠を抱え込むようじ tZ 、 ソトしてくだ 
さし、。 



野菜ケース-スライドル物ケース 


〇 


扉を開け、図のようじスライド小物 
クースを 引き出します。 



© 


扉の手前を持ち上げ、さ5じゆっくり 
と引き出し、扉を傾けます。 




歲 II 



※扉をはす'した時は、 
枠を下巧5取り付け 
てくださし、。 


© 野菜クースを手前じ持ち上げます。 

取り付けの際は、クース左ち奥側の突 
起を扉枠の角巧に入れ、クースみちを 
枠の上 I こ乗せるようじ t 、 ソトしてくだ 
さし、。 



部品のはずしかた•取り付けかた 


お手入れ 


旧 

























































































































































臓腳 il お贼%臟眶諭巧に扩 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


♦この冷蔵庫 I こは冷媒た U ' 断熱材 I こフ□ンを使用せす、炭化水素（タンフ□ン）を使用しています。炭化水素は、 
オゾン層を破壊せす'地球温暖化への影響ち非常 I こ少ない、地球環境じ配慮した物質です。 

♦ タンフ□ン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ出すことはありません 
巧、万が一、冷媒回路を傷付けてしまった場合は、义気•電気製品の使用を避け、窓を開けて換気してくだ 
さい。その後、販売店または修理受付窓 □ 「0120-3121-68」じご連絡ください。 


冷凍室の性能 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は •こお关句 (フォースター）です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格のに C 9607) じ定め5れた方まで試験 
したときの、冷凍負荷温度(食品温度)じよって表示しています。 

■ 」にの i 式験方法は次の通りです。 

♦ 冷蔵室の温度が0で1^1下とな5ない範囲で、最ち低い温度じなる 
よう温度調節をして、試験を行います。 （に 尹 9ページ） 

♦ 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15〜30での範囲を基準として 
し、ます。 

♦ 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 kg が^上の食品を24時間!^乂内で 
一18でが^下じ凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と 
しています。 


記 号 

フオース々一 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

一18でが下 

市販;令凍食品の 
貝テ蔵期間の目安 

約3力月 


■ 市販冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭で 
①貯蔵が態-冷蔵庫の使用条件などじよって 
異なりますので、一応の目安としてご覧くだ 
さし、。 


んなとさには ••• 


塗装面に傷が付いたときは 


放っておくと、さ U ' や塗装①ハガしなどが発生しますので、早めじ処置してください。 
牆単な処置方法】※さ U ' は紙やすりなどで落として巧5 
〇小さな傷は、テープを貞ちる。 

〇大きな傷は、防水性の壁紙を貞ちる。 


停電したときは 


扉の開閉を減5し、新たな食品の保をはさけてくださし、。 


長期間使わないときは 


電源プラブを抜いて巧5庫内や自動製氷機のおそぅじをし、2^3日間扉を開けて乾燥させてください。 

(に方15,16,17ページ） 

♦特じ給水タンク内①淨水フイルターは、よく乾燥させてくださし、。 


庫内の食品温度をはかるには 


♦冷蔵庫用温度計をご利用ください。 

温度変化の著しい庫內①空気温度ではなく、食品に近い温度巧測れます。 

冷蔵庫用温度計部品番号 R -624 FB 023 
詳しくは販売店にご相談ください。 

♦-般①アル〕ール温度計で測る場到ん冷蔵庫中段の棚の中央に約 100 ml ①氷を入れた容器を置き、感温部を 
水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度巧得5れます。 


霜取りは 


冷却器じついた霜は自動的じ解けます。解けた水は蒸発皿じたまり、自動的じ蒸発します。 

霜取り操作は不要です。 

♦ JIS (日本工業規格）では、霜取り中およ U ' 霜取り終3後の冷凍負荷温度(食品温度)①上昇が日でが^下と規定さ 
れています。 

V_ y 


水の流れるような音（チヨ□チヨ □) 
衝突ずるような音（コッコッ） 

沸騰ずるよラな音（ボコボコ） 

肉を焼くような音（ジュー） 


何か引つかかるような音（コッコッコッ) 
ラなるよラな音（ブーン） 


ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ 


きしむよラな音（ピシッ） 


扉を閉めた直後の（シュッ）という音 


•冷却のための液(冷媒)巧流れる音や、除霜持の 
水の流れる音、嘉発する音です。圧縮機の停止 
中じち聞こえること巧あります。 


♦庫巧の温度を制御する t ーター等の運転音です。 


>自動製氷機巧離氷や給水をする音です。給水夕 
ンク巧空のときじも運転をしています。 


>温度変化じよりプラスチック部品巧きしむ音です。 


•庫巧に入った空気巧急に冷やちれて、圧力巧一 
持的に低くなるために化る音です。 


音びラるさいとを 

•床巧しっ巧りしています巧？ 

•据え付けが悪く、がたついていません巧？ 
•背面が壁などじ当たっていません巧？ 
•冷蔵庫の周囲に、おぼんなど巧落ちて 
音を出していません巧？ 


故障破な巧运思飘班 


次のことをお調べください 


全く冷えないとき 

• 電源プラグが抜けていません巧？ 

• ヒューブやブし一力一巧切れていません巧？ 
•停電ではありません巧？ 

よく冷えないとき 

•温度調節を"弱"じしていません巧？ 
•直射日光が当たったり、近くじガスしンジなど巧 
あし J ません巧？ 

•熱いものを入れたり、扉をひんぱんじ開けていま 
せんな？ 

•食品を詰めすぎていません巧？ 

• 周囲の風通しはよいです巧？ 

•扉巧貨品に当たって半開きになっていまだん巧？ 
•据え付け後、充分じ時間がたっています巧？ 
(夏場など冷えるまでに24時間な巧ることがあり 
ます。） 

•夏場の特に暑い時期ではありません巧？（外気温 
巧特に高いときじは、冷却力巧低下し、アイスク 
リームが柔5巧くなったり、ドアポク、ソト①温度 
が高くなったりすることがあります。） 

冷蔵室で食品び凍結するとき 

•温度調節を"強" I こしていませんな？ 

• 周囲の温度が5でが^下じなっていません巧？ 
•水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥じ入れてません 
巧？ 

庫内のにおいび気になるとき 

•じおいの強い食品を、ラップをしないで入れてし、 
ません巧？ 

床面や庫内に水びたまるとき 

•扉巧食品に当たって半開きになっていまだんな？ 



これは故障ではありません 


外側に露が付< 庫内に霜、か、露び付< 

•周囲の湿度が高し^き、外側やドアパッキング、 
扉に露が付くこと巧あります。また、扉の開閉 
回数巧多いとき、水分の多い食品を入れたとき 
I こ、 庫内（特 I こ 野菜 クース 内） 

じ露など付くこと巧あります。 

乾いた布で拭き取ってくださし、。 

扉を閉めた直後、ずぐに扉を開けよ 

ラとずると、扉び重く感じる 

•庫内に入った空気巧急に冷や 
されて、庫内の圧力が一時的 
じ庫外より低くなるためです。 

扉を開けたとを、モーター音びずる 

• 冷却運転時 I こ庫内冷却用フアン巧回転しているた 
めです。 

扉を閉めたとさ、他の扉び一瞬開く 

•扉を閉める際の、中の風圧を 
逃がすためです。 




冷蔵庫の前面や側面や背面び熱く感じる 

•露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 
熱く感じることがあります。 放熱ノ\。ィ7 


※背面の巧は、冷蔵庫製作 
時 I こ必要なちのです。性 
能 I こは影響ありません。 



■が上のことをお調べじなり、それでち具合の悪いときは、すく' I こお買い上げの販売店 I こご連絡ください。 

ァフターヴービ又じついては、 （に 尹 23,24 ぺ ージ） をご覧ください。 SI 


ご注意と点検 


このよラな音は故障ではありません 


ノンフ□ンを蔵庫について/を凍室の性能/こんなときには•故障かな？と思ったら 
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稳動ち運搬班脚 T /£71 巧案 


移動-運搬のまえに 


移動するときは 

調節脚を上げると、簡単に動巧だます。床が傷付きや 
すい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動 
するときは、給水タンク•製氷皿や暴発皿の水をこぼ 
さないよラじするため、次の操作をしてください。 

¢1)給水タンクをはすし、冷凍室 
扉が閉まっていることを確認 
してくださし、。 

©冷凍室扉を閉めたまま、操作パ 
ネル内じある製氷ボタンを5秒 
じ(上押し続けてくださし、。 

户 "ピーピー…" ①アラームが 鳴り、"製氷おそラじ"’ 
\ (II 万 1 已 ぺージ） が、始まります。 



0約汾して、"ピー"音が鳴り止んだ 
5冷凍室扉を開け、脖氷コーナー 
①水ゃ氷を捨ててくださし、。 

© 電源プラグを抜いてくださし、。 

©食品を取り化し、冷蔵庫背面下 
部の蒸発皿を取り外し、蒸発皿 
①水を捨ててくださし、。 


-時停止 


停止 



-ぅ 1 

__— 

r — : 

—— ょ‘ 1 

1 

一 


------ -_j 

--. 

- i 

1 卽し-‘- 




蒸発皿 


移動-運搬のとき 


>扉が開巧ないようじ、しつ巧り 
固定してくださし、。 


取っ手 
(手かけ部) 
を持つ。 



調節脚を持つ。 


A 警告 


■背面•側面などをぶつ 
けたり、傷付けたりし 
ない 

壁内の配管な5冷媒が漏れ 
出すと义义-爆発の原因に 
なリます。 



I 


形 名 

R - S 26 VMV • R - S 26 VMVL 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格內客積 

255 L 

冷蔵室 

141 L 

野菜室 

51 L く 29 L 〉 

冷凍室 

63 L く 40 L 〉 

外形寸法 

幅 540 mm X 奥巧61 5 mm (ハンドル含ます) X 高さ1 ，495 mm 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50/60 HZ 共用 

電動機の定格 
消費電力 

50 Hz 

88 W 

60 Hz 

94 W 

電熱装置の定 
格消費電力 

50 Hz 

141 W (霜取り時） 

60 Hz 

141 W (霜取り時） 

」1 S 年間 
消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルじ表示してあります。 

質 量 

63 kg 


部品 


冷蔵 


うすいん棚 . 1ポク、ソト（上段）…1 

高さなわるん棚…1ポク、ソト（中段）…1 

固定棚 . 1ジ'トンボグブルポクット…1 

氷温クース . 1給水タンク . 1 

卵クース . 1 

野菜クース . 1スライド小物ク-ス…1 


冷凍 


スライドクース…1下段クース • 
アイススコップ…1 


>「定格内容積」は、日本工業規格 (JS C 980 1) じ基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはす'せる棚や 
クース等を、はすした状態で算出したものです。 r 定格内容積」じは、 r 食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。 
>〈〉内は、 r 食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室、冷凍室）①場合、 r 定格内容積」と併せ r 食品収納ス 
ペースの目安」を表示しています。 

>霜取りは]曰]〜 2 回程度、]回の霜取り時間は 20 〜 30 分程度です。 





(ぶ^ずお読みください） 


保証書は、必す「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確なめのラえ、販売店な5受け取っていただき、 
内客をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、貪品の補償等、商品修理 JJA 外の責はご客赦ください。 

保証期間 


お買い上げの曰か51年間です。 （ただし、冷凍サイクル•庫内冷却器用フアンおよびフアン t ーターは、日を間です。） 
なお、保証期間中でち有料 I こなることがありますので、保証書をよくお読みください。 


■ JS 年間消費電力量は、国際規格 I こ準じて 、 JSC 9801で巧め5れた測定方まと計算方ま I こおいて得5れた値を表示し 
ており、凍結防止等の保証用ヒーター類は通電しないで測定しています。 

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等 I こより変動することがあります。 

■消費電力量の測定基準 



」1 S C 9 8 01 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

「ス IJ - スター」「フオースター」機種 

庫 内 温度 

冷凍室 

/で威を 

冷蔵室 

冷凍室 

一 ] 8でが下 

巳でじ1下 

已でじ1下 

一 ] 8でが下 

扉開閉回数 

8回/曰 

2 5回/曰 

2巳回/曰 

8回/曰 

周囲 温度 

2已で 

周囲 湿度 

7 0 ± 巳％ 

消費電力量の表示 

JIS 年間消費電力量 （kWh/ 年） W25X365 曰/年 


W25： 周囲温度25ででの1日当たり①消費電力量 (kWh/ 曰） 


C お願い） 


G お知らめ 


•弓 I き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため危険ですので、、運搬 I こは使わないでください。 
•扉を持って運んだり、横積みをしないでください。（圧縮機の故障の原因になります） 

•必す 4 人で、運搬してください。_ 

•転居の場合、周波数 50/60 HZ (ヘルツ）は共用ですので特別な操作はありまだん。 

電気の周波数 50/60 HZ (ヘルツ)の異なる t 也域へ起居される場合でち、本冷蔵庫は両周波数 
共用で運転しますので、特別な操作は必要ありません。 


冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部品です。 


ご転居じより、お買い上げの販売店のアフターサービスを 
受け5れなくなる場合は、前もって販売店じご相談くださし、。 
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介さだていただきます。 


修理に関するご相談な 5 UI こご不明な点は、お買い上 
げ①販売店または TEL 0 1 20-3121-6 引こお問い台わせ 
ください。 


21ページにしたがって調べていただき、なお異常が 
あるときは、必ず電源プラグを巧いてか S、 お買い 
上ばの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフター サービスをお申しつけいただくときは、下の 
ことをお知5せください。 


品 名 

曰立冷凍冷蔵庫 

お 式 

R-S26VMV • R-S26VMVL 

お買い上げ日 


故障の状況 

できるだけ詳しく 

ご 住所 

付近の目 EP 等ちお知5せください。 

お 名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



■ 保証期間中は 

修理じ際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定 I こ従って、販売店が修理させていた 
たぎます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場台 I こは、ご希望 I こより修 
遇させていただきます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


故障した製品を正常じ修復するための料金です。技術者の人件費、 
技術教韻、測定機器など設備費、-般管體など巧含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


※形式は保証書 I こち記載されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合があります。 


日 

星 


23 


冷蔵庫の消費電力量について 


修理を巧巧をれるとをは（出張修理) 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


面居をれるとをは 


補修用性能部品の f 呆有期間 


保証書（別添) 


移動•運搬のしかた/仕様•保証とアフタ—ヴ—ビス/冷蔵庫の消費電力量について 


ご注意と点検 



























































































































































